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Nouvelle espece pv Genre Nyctophili s (N, c.eayi)^ 
PAR M. E.-L. Tbouessart. 


M. Oldfield Thomas, le savant Mammalogiste du Mnsee Britannique, 
vient de publier nne revision des Chiropleres du genre Nyciophihts, 
dont les nomhreuses especes sonl repandnes depuis la Nouv elle-Guineo et la 
Nouvelle-Cal^donie, a travers tout le continent anstralien, jusqn’a la cote 
occidentale de ce continent et a la Tasmanie. Ces especes varient beanconp 
de tailleet surtout sous le rapport de la dimension des oreilles. Aux formes 
d’Austi’alie caracterisees par M. Thomas, il convient d’ajouler la snivante ; 


Nyctophilus Geayi, nov. sp. 

Taille petite et formes d^licales. Oreilles Ires gramles. Feuille nasale sem- 
niable a celle de N. major Peters (= timoriensis Geofl'.). P^nis grand 
(6 miliim.), en massue aplatie, Panus s’ouvrant a 3 millimetres en arriere 
de sa base, de telle sorte qne les testicides se prolongenl de chaque c6te de 
la queue, jusqu’a 9 millimetres de la base du p6nis, encadrant Torifice 
anal. Pelage d’un hrun uniforme dessus et dessous. 

Avant-bras, 89 millimetres; oi‘eille, 26 millimetres (pour les autres 
dimensions, voir le tableau). 

be crane, tr^s petit (moins de lomillira. de longueur totale), ayant et(i 
perdu pendant Pexamen du type, il esl impossible dedonuer les caracteres 
dentaires. 

Habitat. — Forets an bord de la riviere Nicholson, dans PEtat de 
Victoria ( Auslralie Sud-Esi) , 1911. 

Ge Cbiropt^re faisait parlie des dernieres recoltes du regrette voyageur- 
naturaliste Francois Geay, decdd 4 a Melbourne, an coursde son voyage en 
Australie, et Pesp^ce lui estd^diee comme un dernier bomniage de ]‘econ- 
naissance pour les services qu’il a rendiis an ^lus^um. 

La grande dimension relative des oreilles, qni contraste avec les formes 
dt^licates du reste du corps, distingue cette espece an premier coup d’a*il. 

0. Thomas, Motes on the Genas rSvclopliiliis ( and Mag. of Nat. lllsf.^ 
sorie 8 , t. XV, p. mai 191 5). Fne revision precedeiiLe du ineinc genre csL 
de Tomes, Proc. ZuoI. Soc. . i858, p. 25-3'y. 
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Dimensions compareks des princip\les especes de Nyctophilus 

DE LA COLLECTION DU MuSEUM. 


NO MS DES ESPECES. 
PnOVENANCE. 

LONGUEUR 

du 

CORPS, 

de 

LA QUEUE. 

de 

LUVANl-RRAS. 

de 

L10REILLE. 

N. major = ilmoriensts 

(Anslralie Onest.) 

millim 6 tres. 
6 o a 76 

niilllinclres. 

43 

uiillimMres. 

4i 

niillimetres. 
3 3 

JV. major 

( Noiivolle-Caledonie. ) 

5o 

45 

43 

3 3 

JSt pacijkm = unicolor 

( Tasmanie. ) 

5o a 54 

4o a 43 

89 a 4o 

1 8 a 1 9 

N, go nidi 

(Australie Kst, Morelon l^ay. ) • 

A3 a 5o 

kx k 4a 

39 a 4o 


N. microtis 

( Nouvelie-Guinee. ) 

^9 

4a 

37.8 

12 

N. walherl. . . . 

(Austi’alie Nord , Riviere Adelaide.) 

A5 

36 

33,5 

1 0,5 

N. j'eoffrayi geoffroiji 

(Australie Quest.) 

45 a 5o 

37 

35 a 36 

21 

N. geaiji 

(Australia Sud , Etat d« Victoria,) 

48 

45 

39 

26 


N. IL — Les deterraiiiations spepiriques des specimens du Musewm ont fgites d’aprps h 
oioiiojjraphie de Tomes, et sont par conswjuent anterieures an recent travail de Thoinas, 


